— 2 


z 3 


all 


przeżywszy lat 53, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 28 stycznia 1930 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we czwartek dnia 30-go b. m. o godzinie 2-giej po południu, na który-to smutny obrzęd stroskany brat 
z rodziną zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 31-go b. m. o godzinie 9 rano w kościele paraf. Bożego Ciała. 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ 
JANA WOLNEGO 


w Krakowie, pl. Szczepański L. 2. 


